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emeryt. c. k. Radca sądu wyższego i c. k. Radca Dworu, Kawaler orderu żelaznej korony Ill. kl. 


przeżywszy lat 69, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony Swiętymi 


Sakramentami, zasnął w Panu dnia 10. Sierpnia 1904 r. 


An 
2 7 a ZL J za 
—— A 


W żalu nieutulona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który 


odbędzie się w Piątek dnia 12. Sierpnia 1904 r. o godzinie 5-tej po południu z domu żałoby przy 
ulicy Wielopole L. 4, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie w Sobotę dnia 13. Sierpnia b. r. o godzinie 8. rano, w kościele sw. Mikołaja. 
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